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TADEUSZ CHRUSCICKI 


historyk sztuki, muzeolog, 
dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 1974-2000, 
człowiek ogromnie zasłużony dla Polski i Krakowa. 


Rodzinę Zmarłego proszę o przyjęcie 
wyrazów współczucia. 
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